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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


TENDER NOTICES 


- (1) 
No. C7 -12521 /2013 / MCT. 

12th August 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following items required 
for the Department of Pathology, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , Tender Numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No . and Name of items with Quantity 
37/ 2013 - Glasswares - Microslides 72 X25 x 1 .2mm with 
polished edges , non foggy ( 50 slides in a box ) 
15000 Nos. 


- Opening date and time of tender - 26 - 9 - 2013, 
3 p. im . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 10 - 9 -2013. No other forms of remittance will 
be accepted. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെപത്തോളജി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസി 
പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ): 

Original - { 1, 050. 

Duplicate 7 525. 
Last date and time for sale of tender form 
25- 9- 2013, 3 . 30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 
26-9 -2013 , 2 .30 p. m . 


- ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും - 
37 / 2013 - ഗ്ലാസ്സ് വെയേഴ്സ് മൈക്രോസൈഡ് 72X 25 X 1.2 
എം . എം .വിത്ത് പോളിഷ് ഡ് എഡ്ജസ്, നോൺ ഫോഗി 
( 50 സൈഡ് ഇൻ എ ബോക്സ്) -15000 ബോക്സകൾ. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

- ഒറിജിനൽ ? 1,050 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 9- 2013 , 3.30 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും -- 26 - 9 - 2013 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 26 -9- 2013 , 
3 മണി. 


9. Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

| circumstances. 
12. For Medicines Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the Tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the tenderers witnesses whereever 

necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക (t 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 
കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാ സം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്ത തു മായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറ ങ്ങൾ ആവശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 10 - 9 - 2013 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ചതുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirm to the 
requirements in the Tender Notification . 


- 17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representative who 
may presnt at the time. 


18. More details can be had from this office on 

working hours. 


IEDULE 


No. C7-15674/ 2013/ MCT. 

12th August 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following items required 
for the Medical College Hospital, Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed Tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram -695 011. Details can be had from this 
Office on working hour till 3. 30 p .m . 


Sl 
No . 


Name of equipment 


Quantity 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3 . Advance payment conditions will not be 

considered. 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (one Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College . 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


5000 kg. 


- 1 Waste disposable plastic bag Green 

- (Big) 30 " x35 "-300 guage 
2 Green (small ) 20 " x25 " -300 guage 


2500 kg . 


Tender Number — 58/2013 
Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original X 1, 050. 
Duplicate — 525. 


Last date and time for sale of tender form 
25 - 9- 2013 , 3 .30 p . m . 


Last date and time of receipt of tender — 
26-9 -2013, 2.30 p. m. 

- Opening date and time of tender - 26 - 9 - 2013 , 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 10 - 9 - 2013 , at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

SCHEDULE 


തിരു വ ന ന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പ്രതി 
യിലേയ്ക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരു വ ന ത പ രം - 695 011 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് നമ്പർ 58/ 2013. 


കമ 
നമ്പർ 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് 


എണ്ണം 


വേസ്റ്റ്ഡിസ്പോസബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് 
ബാഗ് പച്ച ( വലുത്) 30" X35 " 
( 300 ഗേജ്) 


5000 കി . ഗ്രാം . 


- 2 


പച്ച ( ചെറുത്) 20 " X25 " ( 300 ഗേജ്) 


2500 കി. ഗ്രാം . 


- 1. The period for which the rates to be in firm - One 

year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (whereever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala - non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (one Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College . 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders Unsealed Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11 Belated tenders will not be considered under any 
- circumstance . 
For Medicines , Surgicals and Materials , samples 
should be submitted along with the Tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
| 13 . Tenders should bear the Signature and full Postal 

Address of the Tenderers witnesses where ever 

necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the Tenders. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
- 16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 
to the requirements in the Tender Notification . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ ? 1,050. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25- 9- 2013 , 3.30 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 9- 2013 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 26- 9- 2013 , 
3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപതങ്ങളോ മറ്റെ ത ങ്കിലും ഡോക മെ ന്റ ക ളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 10 - 9 - 2013 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
സാധനങ്ങളുടെ പേരും 


എണ്ണം 


17 . Tender will be opened in the presence of each of 

the Tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working hours . 


5000 കി. ഗ്രാം 


59 / 2013 - വേസ്റ്റ്ഡിസ്പോസബിൾ 
പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്മഞ്ഞ ( വലുത്) 

30 " X35 " (300 ഗേജ്) 
2 59 /2013 - വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസബിൾ 

പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് മഞ്ഞ (ചെറുത്) 
20 " X 25 " (300 ഗേജ്) 


2000 കി. ഗ്രാം 


| (3) 
No. C7-15675/2013 / MCT. 

12th August 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following items required 
for the Medical College Hospital, Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed Tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College . 
Thiruvananthapuram -695 011 . Details can be had from this 
Office on working hours till 3. 30 p. m . 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,050 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 9 - 2013, 3. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26- 9-2013 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 26- 9 -2013 , 
3 മണി. 


Quantity 


5000 Kg. 


SI 

Tender No . and 
No. Name of equipment 
- 59/2013 _ Waste disposable plastic 

bag Yellow ( Big ) 30 " x35 "- 300 
guage / Printed with biomedical 
emblem & warning 
59/2013 — Waste disposable plastic 
bag Yellow (Small) 20 " x25 "- 300 
guage/ Printed with biomedical 
emblem & warning 


2000 Kg. 


Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ): 

Original _ R 1, 050 . 
Duplicate 3 525. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിര 
സി ക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറ ത്തോ ടൊപ്പം മുദ്രപത്ര ങ്ങ ളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു . 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാ സം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്ത തു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 10 - 9 - 2013 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ചതുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SCHEDULE 


Last date and time for sale of tender form 
25 -9 -2013, 3.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 
26-9 -2013 , 2 .30 p. m . 

- Opening date and time of tender - 26 - 9 - 2013 , 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 10 - 9 - 2013 at 3 p .m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


തിരു വ ന ന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പതി 
യി ലേ യ് ക്കാ വ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങ ൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡി 
ക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


1. The period for which the rates to be in firm -One 

year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (whereever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala - non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


7. Earnest Money Deposits (one Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original 1,050 . 
Duplicate 7 525. 


- 


- -- 


Last date and time for sale of tender form 
25 - 9- 2013, 3.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
- 26-9- 2013, 2.30 p. m . 

| Opening date and time of tender -26- 9 - 2013 , 
- 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 10 - 9 - 2013. No other forms of remittance will 
be accepted . 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance. 
12. For Medicines Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 

without samples will not be considered for selection 
13. Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the tenderers witnesses wherever 

necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15 . Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirm to the 

requirements in the tender notification . 
- 17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
- 18. More details can be had from this office on 

working hours . 


- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പത്രി 
യിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തി രു വ ന ത പ രം - 6 9 5 011 എ ന്ന വി ലാ സ ത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


അളവ് 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
സാധനങ്ങളുടെ പേരും 


60/2013 - വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസിബിൾ 
പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് റെഡ്( വലുത്) 30 "X35 " 5000 കി. ഗ്രാം . 
60/ 2013 - വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസിബിൾ 
പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് റെഡ് ( ചെറുത്) 20 " X25 " 2000 കി. ഗ്രാം . 
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No. C7-15676/2013/ MCT. 

12th August 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required for 
the Medical College Hospital, Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
Tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram -695 011. Details can be had 
from this office on working hours till 3 . 30 p .m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 1,050 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 -9 -2013 , 3.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 9- 2013, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 26 - 9- 2013, 
3 മണി. 


SI 
No . 


Tender No . and 
Name of Item 


Quantity 


- 1 


5000 Kg. 


60 /2013 _ Waste disposable plastic 
bag Red ( Big ) 30 " X35 " 
3 0 0 gauge/ Printed with 
biomedical emblem & warning 
60 /2013 — Waste disposable plastic 
bag Red (Small) 20 " x25 " 
300 gauge / Printed with 
biomedical emblem & warning 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക (( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാഅപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ പ ത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെ ന്റ ക ളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 10 - 9 - 2013 - നു മുൻ പ് 


2000 Kg. 


കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദ ർ ഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ (പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 


(5 ) 


IEDULE 


No . C7 -15677 (B )/ 2013/MCT. 


12th August 2013 . 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala- non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits ( one Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12. For Medicine Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required for 
SAT Hospital, Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed tender number and 
addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram -695 011. Details can be had from this 
office on working hours till 3 .30 p.m . 

Tender No. and Name of items with Quantity 
63/ 2013 — Waste Disposal Plastic Bag Red with 
Biohazard — 3000Kg. 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original 840. 

Duplicate 420 . 
Last date and time for sale of tender form 
25 -9 - 2013 , 3. 30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender — 
26 - 9-2013, 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 26 - 9 -2013 , 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 10 -9 -2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എസ്. എ . റ്റി . 
ആശുപത്രിയിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിത രണം ചെയ്യുന്ന തിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ ദർഘാസ് 
നമ്പ രാ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുൻ പ് 
Lohmnlgoco, onwload GdOcză , mloJOUMM001100 -695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


13 . Tenders should bear the Signature and full Postal 

Address of the tenderers witnesses wherever 
necessary. 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirm to the 
requirements in the tender notice. 


ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനത്തിന്റെ പേരും അളവും 
63/ 2013 — GuNÝ WINŪGolmurod zogyld mod oow ovo 
MGOIROmobr3000 Sl. ( 150 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

60121008840 

SZNICO 420. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
NOW1025 - 9- 2013 , 3.30 am . 


12. For Medicines Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the Tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the Signature and full Postal 

Address of the Tenderers witnesses where ever 
necessary. 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the Tenders. 


15. Specifications of the items are given in the list. 


16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirm to the 

requirements in the Tender Notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the Tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. 


18. More details can be had from this office on working 

hours . 


No , C2 - 18255/ 2013 / MCT. 


16th August 2013 . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 26 - 9 - 2013 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 26 - 9- 2013, 
3 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ തപാ ലിൽ വേണ്ട വർ 
അ യ യ് ക്കു ന്ന തി നു വേണ്ട തുക ( 3 50 ) അ ധി ക മാ യി 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദ ർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാ 
ണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെ 
ന്റു കളോ അ യ യ് ക്കാൻ 

ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടു 
കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്ത തു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടുള്ള അപേക്ഷ കൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ 10 - 9 - 2013 - നുമുൻപ് കിട്ടി യി രിക്ക ണം . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ 
അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന തു മ ല്ല . താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഇ 
ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm -One 

year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (whereever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala - non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal , Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders Unsealed Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 


Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Consumables and Disposables 
the required for the Department of 

Neuro Surgery , Government Medical College , 
| Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed. 

Tender numbers and addressed to the Principal, Medical 

College , Thiruvananthapuram -695 011. Details can be had 
- from this office on working hours till 3 .30 p. m . 


Sl . No . 


Tender Number 


130/ 2013 


131/2013 
132/2013 
133/2013 


134/2013 


135/2013 
136/2013 
137/2013 


138/2013 


Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ): 

Original — 1 ,050 for Sl. Nos. 1 to 7 and 9, 
3 840 for Sl. No. 8. 


? 525 for Sl. Nos. 1 to 7 and 9 , 


- Duplicate 
3 420 for Sl. No . 8. 


Last date and time for sale of tender form — 
26-9- 2013 , 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
27-9-2013, 2.30 p. m. 

- Opening date and time of tender - 27 - 9 - 2013 , 
3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 100) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 10 -9 - 2013 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 

- മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറു 
കൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ 10- 9-2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം.ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ 

പാടി ല്ലാ ത്തതും 
ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂ ടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


C2 - 18255 (1 )/ 2013/ MCT Tender No . 130/ 2013 


തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ന്യൂറോസർജറി വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ കൺസ്യൂമബിൾസ് 
ആന്റ് ഡിസ് പോ സിബിൾ സ് വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ രോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുൻ പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


| Hypoalergenic 400 Nos. 

Cotton Crepe Bandage - 100 Nos. 
C2 - 18255 ( 2 )/ 2013 / MCT Tender No . 131/ 2013 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പർ 


- Central Venous cannula Triple luen 14/ 16 - 50 Nos. 

Venous extension line 30cm — 150 Nos . 
CVP Manometer — 500 Nos . 
Microdrip set — 500 Nos. 
Transparent adhesive sterile dressing — 500 Nos. 
C2 -18255 (3 / 2013 / MCT Tender No. 132 / 2013 


130 /2013 
131/2013 
132/ 2013 
133 / 2013 
134/2013 
135 / 2013 
136 / 2013 
137/ 2013 
138/ 2013 


External Ventictar Drainage kits — 200 Nos . 
O round bodied 30mm - silk — 50 Boxes 
Sterile lumbar drainage system — 50 Nos. 


C2 -18255 ( 4)/ 2013/ MCT Tender No. 133/ 2013 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


- അസ്സൽ - കമനമ്പർ 1 മുതൽ 7 വരെയും 9 - നും 
R 1,050, കമനമ്പർ 8 - ന് 3 840 . 

- ശരിപ്പകർപ്പ് - കമനമ്പർ 1 മുതൽ 7 വരെയും 
9- നും ? 525, ക്രമനമ്പർ 8 - ന് ? 420. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 9- 2013 , 3 മണി. 


Metal Tracheostomy tube - 32 — 200 Nos. 
Chevalier Jackson & Fuller s types-30 — 100 Nos 
Thoracostomy & Inercostal Drainage Kit — 150 Nos. 
Ventricula -peritoneal shunt tube : 
(a ) Medium Pressure — 25 Nos. 
(b ) Low Pressure — 10 Nos. 
Absorbable Gelatin sponge based 
Topical absorbable hemostat without 
formaldehyde sterilized by dry heat: 
(a) 7cm X 5cm X 0. 5cm -20 foils box - 15 Boxes 
(b) 20cm X 7cm X 0.5cm -20 foils box - 15 Boxes 
Bone Wax — 30 Box 
Gigil wire saw - imported type — 200 Nos . 


ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും -- 27 -9 - 2013 , 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27 -9- 2013, 3 
മണി. 


7 . 


C2 -18255 ( 5)/2013 / MCT Tender No . 134/ 2013 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക (t 100) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷ കളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 


Urometer urobag — 500 Nos. 
( for measuring hourly urine output) 


2 . 


Conc 


നി 


+ 


- Condom for wire drainage adhesive type 50 Nos. 

Disposable tracheostomy ( percutaneous) - 10 Nos. 
Cuffed Tracheostomy tube: 
( a) , 

7.50mm- 40 Nos. 
8.0mm - 40 Nos. 
8 .5mm 40 Nos. 


( b ) 


,, 


?? 


C2- 18255( 6)/ 2013 / MCT Tender No. 135/ 2013 
1. Adhesive sterile surgical drape -opsite-large size 

600 Nos. 
2 . Surgical dresskits for HIV /HBS Ag case surgeries 
500 Nos. 


Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ): 

Original 3 1,050 for Sl . Nos. 1, 2, 4, 5, 6 and 3 
840 for Sl . No. 3 . 

- Duplicate 3 525 for Sl. Nos. 1, 2 , 4, 5, 6 and 3 
420 for SI . No. 3 . 

Last date and time for sale of tender form 
26-9 -2013 , 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
27-9- 2013, 2.30 p. m . 

- Opening date and time of tender - 27 -9- 2013, 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
(1 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin - 695 011. Money Order should reach this 
office on or before 19 - 9 - 2013. No other forms of 
remittance will be accepted . 


C2 -18255 ( 7 )/ 2013 / MCT Tender No. 136/ 2013 


1. 


Elastic adhesive plastic 10 cm x 4 mtrs. - 250 Nos. 
Sin staplers -sterile 

1000 Nos. 
C2 -18255( 8 )/ 2013/ MCT Tender No. 137 /2013 


re 


Raney clip -scalp haemostatic — 2000 Nos. 
Disposable sterile microscope drape for karl zeiss 
OPMI Vario - 100 Nos. 
Liga clips - white — 10 Cartridge 

Liga clips - blue — 10 Cartridge 
| Bone Cement -- 10 Packets 


4 . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജില 
അ ന സ് ത്യേഷ്യ വിഭാ ഗ ത്തി ലേ ക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
കൺസമബിൾ സ് ആന്റ് മെഡിസിൻ സ് വിത ര ണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി 
നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുൻപ് പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


C2 -18255 (9)/ 2013 / MCT Tender No. 138/2013 


Fibrin glue — 75 Nos . 
- Dural substitute " G Patch 10 x 10cms 400 Nos. 
Ultra sound gel — 10 bottles 
Central venous Cannula 14 / 16 needle 8cm , length 
45 cm400 Nos. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പർ 


4. 


154/ 2013 


155 / 2013 


156 / 2013 
157 / 2013 


158 / 2013 


159 / 2013 


No. C2 -13825/2013/ MCT. 

19th August 2013. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Consumables and Medicines required for the 
Anesthesiology Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had 
from this office on working hours till 3 . 30 p.m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


3 1,050, 


- അസ്സൽ- കമ നമ്പർ 1, 2 , 4 , 5 , 6 ഇവയ് ക്ക് 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് ? 840 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് -- കമനമ്പർ 1, 2, 4, 5, 6 ഇവയ്ക്ക് 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് ? 420 . 


Tender Number 


| SI. 
No. 


525, 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26 - 9 - 2013 , 3 മണി. 


| 154/ 2013 
155/ 2013 
156/ 2013 
157/2013 
158/2013 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 -9 - 2013, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27 - 9 - 2013, 3 മണി. 


6 


159 / 2013 


C2 -13825( 3 ) / 2013 / MCT. Tender No. 156 /2013 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്ര പ ത ങ്ങ ളോ മറ്റേ ത ങ്കിലും ഡോക മെന്റു ക ളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മ ണി യോർ ഡ റു കൾ വഴി ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 19 -9 -2013 - ന് മുൻപ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസി 
ക്കു ന്ന താ ണ് . ദ ർ ഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടി ല്ലാ ത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
( പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Arterial extension tubing - 15cm — 200 Nos. 
Arterial extension tubing- 20cm - - 200 Nos. 
Venous extension line - 100cm — 500 Nos. 
Venous extension line- 150cm — 500 Nos . 
Arterial cannulas with locking facility — 400 Nos. 
Paediatric Blood Pressure Cuff with tubing bladder 
2 " _ 10 Nos. 
Paediatric Blood Pressure Cuff with tubing bladder 
and bulb- 2 . 5 - 10 Nos. 
Heat and moisture exchanger (HME ) - 1500 Nos. 
Plastic Bougie (Tracheal tube changer) — 10 Nos. 
Glucometer strips 2000 Nos. 
Self infloting resuscitation bag with reservoir 
Adult - 5 Nos . 
Self infloting resuscitation bag with reservoir 

Paediatric — 5 Nos. 
C2 -13825 (4) /2013 / MCT. Tender No. 157/ 2013 


10 . 


1. 


2 . 


| 2 . 


4, 


LIST OF ITEMS 
C2-13825 (1)/ 2013/ MCT. Tender No. 154/2013 

Spinal needle - Pencil point - 254x30---Introducer 
- 254x13/ 8 " _ 500 Nos. 
Flexometalic Tubes — 5 .5mm cuffed — 20 Nos. 
PVC Disposable Double lumen tubes with suitable 
Connectors , Suction Units and Introducers 
( left sided) - 35F - 25 Nos. 
PVC Disposable Double lumen tubes with suitable 
Connectors , Suction units and introducers 
(left sided )- - 37F - 25 Nos. 
PVC Disposable Double lumen tubes 
with suitable Connectors , Suction units and 
introducers (left sided ) - 41 F - 5 Nos. 
PVC Disposable Double lumen tubes with suitable 
Connectors , Suction units and introducers 
( left sided ) — 28 — 3 Nos. 
Bain s coaxial circuit with proper connector to 
machine with reservoir bag ( adult) - 50 Nos. 
Paediatric circuit ( Jackson Rees ) with Connector 
and reservoir bag — 10 Nos. 
Adult nebulization set with T connector and 
mask -_ -25 Nos. 
Disposable CVP Catheter set -- 14 - 16G ( 45cm ), 
Special grade Polyurethane - Certon - 300 Nos. 
Disposable CVP catheter set seidinger type Single 
lumen - 16G (15 -20cm) Polyurethane - 100 Nos. 
C2 - 13825 ( 2 )/ 2013 / MCT. Tender No. 155/2013 
Disposable CVP catheter set — Seldinger 
type-triple lumen - 16 /18 - 18G , 18 G valve needle with 
side port poly urethane latex free , Catheter length 
15 - 20cm . Catheter kit containing 18 G valve needle 
having side port PUR dilator kink proof guide wire 
(J tip ) dilator - 200 Nos. 


Larijngo scope -Macintosh Curved blade with 
stainless steel body (motle finish ) battery 
operated - 4 Sized blades in each set - 15 Set 
Oesophageal Steth -Adult — 10 Nos. 
Oesophageal Steth -Paediatric — 5 Nos. 
RAE Tube-Oral uncuffed : 

3 .5 - 30 Nos. 
4.0 - 30 Nos. 

4 . 5 - 30 Nos. 
RAE Tube-Cuffed : 

4.5 75 Nos. 
5.0 - 75 Nos. 
5 .5 - 75 Nos. 
6.0 - 75 Nos. 
6.5 - 75 Nos. 
7.0 75 Nos. 
7 .5 75 Nos. 
8.0 - 75 Nos. 

8.5 - 75 Nos. 
RAE Tube-Uncuffed : 

4.0 20 Nos. 
4.5 - 20 Nos. 
5 .0 - 20 Nos. 
5 . 5 - 20 Nos. 

6.0 - 20 Nos. 
Nasal Cuffed : 

6.5 _ 30 Nos. 
7 .030 Nos. 
7 .5 - 30 Nos. 
8 . 0 - 30 Nos. 


6 . 


Disposable CVP catheter set seldinger 
type-triple lumen - 14 / 16 - 18 — 50 Nos. 


C2- 13825 (6 )/2013 /MCT. Tender No. 159/2013 


11. 


Blood pressure apparatus Stand type — 25 Nos. 
B . P. apparatus aneroid type — 5 Nos. 
Magil s forceps- Paediatric size — 10 Nos. 
Silk Adhesive Cloth type 12 inch x 10yd . 
(1.25cm . x 9 . 14 m .) 24x2 boxes 
Silk Adhesive cloth type 2 inch -5cm . x 9 .14cm . 
3 boxes 


Transparent dressing central line cannula fixation 
Notched design , Reinforced Soft cloth tabs for 
security. Patient comfort . Sterile tape strips for 
anchoring tubes tubing or lumens 8.5 - 10 .5cm . 
200 Nos. 


Isoprenaline Inj.- 1ml amp - 100 Nos. 
Lignocaine inj. 2 % iv (Preservative free) 30ml 
vial — 1000 Nos. 
Bupivacaine inj.-0.5 % -20ml — 250 Nos. 
Bupivacaine inj.-0 .25 % -20ml— 250 Nos. 
Rocuronium inj.-50mg-5ml. vial — 100 Nos. 
Butorphanol- inj.-2mg./ml — 200 Nos. 
EMLA cream -3gm tube — 50 Nos. 
Diclofenac suppositories-12. 5mg — 100 Nos. 
Diclofenac Suppositories- 25mg - 100 Nos. 
Buprenorphine Inj. 0. 3mg/ml-2ml amp. — 500 Nos. 
Etomidate inj.- 1 % - 10ml-50 :50 physical mixture of 
MCT & LCT presented in 10 ml glass ampoule — 
50 Nos. 
Sodaline for Co2 absorption -4 .5kg . Can D Shaped 
granules — 50 Nos. 


11. 


Epidural Fullset with polycerethane ( PUR ). 
Surface and inner catheter polyamide — Having 
epidural needle 18 G catheter 20 G , LOE Syringe 
Filter — 50 Nos. 


12 . 


Combined spinal epidural set - 18 G epidural 
needle with back eye opening 18 G x 342 pencil 
point spinal needle 276 x 5 3/8" 0.42 x 138 .5mm 
25 Nos. 
Long length spinal needle -256x472 " — 20 Nos. 


Single short needle for plexus block - Insulated 
Teflon coated needle-25mm (24G 25 Nos. 


(8) 
No. C2-18498 /2013 /MCT. 

24th August 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Essential Items required for 
Radiodiagnosis Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had 
from this office on working hours till 3.30 p . m . 


Single short needle for plexus block -Hub should 
have inbuilt cable for converting stimulator and 
tubing for injection of the day — 25 Nos. 
Oxygen Single stage regular with Boyle 
conversion Kit — 3 Nos. 
Nitroces Oxide single stage regulator 
with Boyle Conversion Kit — 3 Nos. 


Tender No . 


Sl. 
No. 
1 


Cost of tender form 
( Inclusive Sales Tax ) 


160/2013 


C2- 13825 (5 )/2013/MCT. Tender No. 158/2013 


Original 
Duplicate 
Orginal 
Duplicate 


840 

420 
420 

210 . 


2 


161/2013 


1. 


Duolin respiratory Solution — 200 Nos. 
Plasma- adapted Electrolyte Solution with acetate 
malate -Na+, K +, Ca + + Mg, Cl. Hexhydrate , 
Sodium Acetate , Sodium hydroxide, Trihydrate, 
Malic Acid 500ml— 200 Nos. 
TPN triple Chamber bag — Glucose , Amino acid , 
lipid electrolytes 1000 -1500ml — 100 Nos. 
TPN triple Chamber bag -Glucose , Amino acid , 
lipid (MCT, LCT) electrolytes 500 -800ml— 100 Nos. 


Last date and time for sale of tender form 
27 -9- 2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28 -9 -2013 , 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender — 28 - 9 - 2013 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011 . Money Order should reach this 
office on or before 20 - 9 - 2013 . No other forms of 
remittance will be accepted . 


Esmolol HC - Inj- 10mg/ml- 10ml vial— 50 Nos. 


Vasopressin inj. — 50 Nos. 
Mephenteramine Inj.- 10ml vial — 500 Nos. 


7. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ റേഡിയോ 
ഡയഗ്നോസിസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ എസ്സൻഷ്യൽ 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദ ർ ഘാസ് നമ്പ ര ാടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കുമുൻ പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


12. 
13. 
14. 


X - ray cover-17.5x14.5 - - 20000 Nos. 
X - ray cover-15 .5x12.5 - - 20000 Nos. 
X -ray cover -12 .5x10 .5 -- 20000 Nos. 
C2 -18498( 2 )/2013/ MCT. Tender No . 161/2013 . 


-- 1. 


X - ray loby- Single - X - ray film Viewing box (LED 
Type ) For one 14x17 Film mounting for film 
viewing 4 Nos. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് 
നമ്പർ 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 

വില 


160 / 2013 


X - ray loby - 3 in one- X - ray film mounting for film 
viewing — 5 Nos . 


അസ്സൽ 8 840 
ശരിപ്പകർപ്പ് ? 420 
അസ്സൽ ? 420 
ശരിപ്പകർപ്പ് 1 210 


161/ 2013 


Projector (LCD /DLP ) with Screen -For teaching 
Purpose — 1 No . 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 -9- 2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 - 9-2013 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
28 - 9 - 2013 , 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക (8 100 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപതങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെ ന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേ ക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 20 - 9 - 2013 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിര 
സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂ ടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- C2 - 18498(1) / 2013 / MCT Tender No . 160 /2013 


TENDER NOTICE 
No. C2 -1763/2013/DCT. 

| 17th August 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the purchase of Equipments for the Various 
Departments of Government Dental College , 
Thiruvananthapuram for the year 2013 - 14 as detailed 
below . The envelopes containing the Tender should bear 
the superscription “ Tender No. 2 /2013 to 8 /2013 for the 
supply of equipments (Here mention name of equipment)” 
and should be addressed to “ The Principal, Government 
Dental College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011” . 

Last date of receipt of Tenders will be 4 - 10 - 2013 , 
| 2 p . m . Late tenders will not be accepted. The tenders 
will be opened at 3 . 30 p .m . on 4 - 10 - 2013 in the presence 
of such of the tenderers or their authorized 
representatives, who may be present and at that time. 

SCHEDULE 


Tender No. 


Sl. 
No. 


Cost of Tender Form 
Original Duplicate 

1000 


2 / 2013 


500 


3 / 2013 


1000 


4/2013 


700 


5/2013 


700 


6/2013 


700 


7/2013 


8 / 2013 


300 


1. Chest Stand — 5 Nos . 
2. Gonad Shield — 10 Nos. 
3. Thyroid Shield — 10 Nos. 
4. Lead Numbers-0 -9 — 50 Sets 
5. Lead -Sidemarker-R -OL — 50 Sets 
6. Bulb-15 watt - 25 Nos. 
7. Light weight Lead Apron — 10 Nos 
8. 3 in one Xray Film Viewing box — 5 Nos . 
9. Oral contrast (gastrograffin ) 20ml vials— 1000 bottles 
10. Devider (lead) 15x6 - 10 Nos. 
11 . Devider (lead) 12x5 - 10 Nos. 


Intending tenderers may , on application to the 
Principal,Government Dental College , Thiruvananthapuram 
Pin -695 011, obtain requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance shown 
above, which is the price fixed for a form and which is 
not refundable, at any circumstances. The tender forms 
are not transferable. Sale of tender forms will be closed 


Detailed Specification of Equipments 


at 3 p .m . on 3- 10 - 2013. Cheques, postage stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of forms, nor will 
the forms be sent by VPP . Duplicate tender forms, if 
required , will be issued by a cash remittance shown 
above, per copy. Tender forms will be sent, if required , 
by post on payment of an additional amount of * 50 as 
postage charge in the form of money order. Last date of 
receipt of money order is 23 -9 -2013 at 3 p.m . 


Sl. 
No. 


Name of 
Department 


Tender Number and Name of 
Equipment with specifications 


(1) 


( 2) 


| (3) 


| 


Pathology 


2/ 2013 - Tissue Embedding Station 
( 1 No.) 


തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോ ളേ ജിൽ 
2013 - 14 വർഷം വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സ ര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് 
ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കവറിൽ “ ടെണ്ടർ നമ്പർ 2 / 2013 മുതൽ 
8 / 2013 യന്ത്രസാമഗ്രികൾ ( ഇവിടെ യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെ പേര് 
രേഖ പ്പെ ടു ത്തു ക ) എന്ന് രേഖ പ്പെ ടു ത്തേ ണ്ടതും 
ദി പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺ മെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം, പിൻ - 695 011 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. 


ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 
4 - 10 - 2013 , 2 മണിയാണ്. താമ സിച്ചു ല ഭി ക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 4 - 10 - 2013, 
3.30 മണിക്ക് ദർഘാസ് നൽകിയവരുടെയോ അവരുടെ അംഗീ 
കത ( പതി നി ധി ക ളു ടെയോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


Modular unit for easy and 
comfortable embedding of tissue 
samples in Histology with ease of 
operation , spacious work surface , 
large container capacity and 
reliability , suitable for 
histopathology and combination of 
Paraffin wax tank , tissue bath and 
cool plate Programmable 
preheating with timer, temperature 
controlled work surface upto 80°C , 
cooled area within work surface , 
auto setting of Temp. 50°C less 
than work surface . Bath size 
300x250mm, suitable to operate on 
220 -230V, Single Phase 50 Hz , bath 
capacity - 3 ltr/5 Ltrs (mins), also 
provided with additional quick 
cooling stage in paraffin 
Dispensing uinit is self, free service 
a period of 12 months time, AMC 
for five years. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് 
| നമ്പർ 


അസ്സൽ 


പകർപ്പ് 


| 2 / 2013 


1,000 


500 


3 / 2013 


1,000 


500 


4 /2013 


700 


350 


2. 


Pathology 


5 / 2013 


700 


350 


6 / 2013 


700 


350 


3 /2013 — Advanced Trinocular 
Research Microscope with CCD 
Camera — ( 1 No.) 
C3 cool 1/2 inch 3 .3MP Progres 
Camera with capture, prosoftware 
from same company . 


7 / 2013 


900 


450 


8 / 2013 


- 600 


300 


Features : — Stand : Single mode 
sturdy stand with anti rust 
materials . Extended base for better 
stability . Viewing Bodies: Trincular 
head , 0° -25° inclinable , 360 
rotatable , Inter papillary distance 
47 -75mm with height adjustment. 


ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രിൻസി 
പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, 
തിരു വ ന ന്ത പുരം, പിൻ - 695 011 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതുമാ 
ണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനായുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത 
വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ 
നൽകുന്നതുമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാ 
വു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില്പന 
3 - 10 - 2013 - ന് 3 മണിവരെ ആ യി രി ക്കും . ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില യായി ചെക്കു കളോ പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പു ക ളോ സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റേയും വില മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാ 
യിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം വേണമെന്നുള്ളവർ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യോടൊപ്പം ? 50 അധികം 
പോസ്റ്റൽ ചെല വി ലേ ക്കായി മണി യോർഡർ മുഖേന 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതി 23 - 9- 2013, 3 മണിയായിരിക്കും. 


Nosepiece : Reverse angle 
quintuple nosepiece (Ball bearing 
type) with click stops and rubber 
grip travel range 76mmX50mm. 


Double specimen holder 
Condenser: Flip top sub state abbe 
condenser NA 1 .25 with aspheric 
lens. Iris Diaphragm with blue 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


6 . 


Orthodontics 7/2013 — Vaccum moulding machine 

with Plates and Accessories ( 1 No.) 
BIOSTAR Voltage 110 /220V -50/60 Hz 
Power Maximum 850w work 
pressure maximum 6 bar/ 87 psi 
Fuse (two ) 5 x 20mm 8amp fuse 
plates for pressure moulding :Biocryl 
C 1.5x125mm ( 100units ) 2x125mm (100 
units ) Accessories : Bioplast 
insulating agent (0 .5 litres) Silkitt 
(150gms) Finishing set (1 kit ) Dimo 
pro with 1 Mandrel (10 Pcs .) 


7 . 


Orthodontics 8 / 2013 — Hydro Solder with 

Microtorch ( 1 No.) — Torch with 
nozzle and hand piece with flow 
adjustment. 
Gas Tube 
Electrolyte solution 
Stand for torch 
Lighter for starting flame Mains 
voltage 1x230V 
Mains frequency 50 /60Hz 
Main fuse 1x10A 
Max gas production - 70 - 80 ltr .per 
hour 
Max nozzle size-0 .9mm . 


day light filter, Focusing : Coaxial Coarse and fine focusing 

on gear systems for smooth 
operation fine adjustment 0. 3 mm / 
rotation . Illumination : Full Kohler 
illumination with Halogen lamp 6V 
6V - 30W lamp with variable 
illumination control. Electrical: 
Universal input 100 V - 240V AC 50 / 
60Hz. Built in Voltage stabilizer. 
Specifications of Camera: 
CCD sensor: 12 " 3. 3 Megapixel 
color CCD active area : 7.2 mmx5. 3 
mm , Sensor Resolation : 2080x1542 
pixel: Pixel size umx3.45um : A /D 
Conversion : 3x12 Bit RGB; Pixel: 
Clock 12 MHz; Dynamic range : 61 
dB Max, EXPOSURE : 180 S ; Frame 
rate ( image size ) : 18FPS (692x512 ); 
Image resolution : standard : 
2080x1542 ; Progressive scan : 
346x256 and 692x512 ; binning : 
2x , 3x , 4x , 5x ; Digital interface : 
IEEE1394a Firewire TM : 
Optical connection : C -Mount 
( 0 . 5xTV adapter recommended ) ; 
Tripod thread : Dual thread 3 /8 “ and 
ID4 ” Voltage supply : 8 ... 33 VDC 
( via IEEE1394 connector ); Power 
consumption: approx . 4W ; Ambient 
conditions; Temperature + 5 C ... 
+ 35C ; Humidity : 5 % .... 80 % , not 
Condensing free service a period of 

12 months time. AMC for 5 years . 
Oral & 4/2013 — Sagital Saw (1 No.) 
Maxillofacial Control Console and motor, hand 
Surgery piece , sagittal saw blades of 

different sizes 
Oral & 5/2013 — Dental Implant kit (1 No.) 
Maxillofacial 

Surgery 

Oral & 6 /2013 — Titanium Mini Plate fixation 
Maxillofacial kit (2 Nos.) Stainless steel Box , 
Surgery self holding screw driver of 1.5mm , 

2mm , 2 .5mm , oridinary screwdriver 
of 1 .5mm , 2mm , 2 . 5mm , plate 
holding forceps straight and forked , 
with depth guage 1.5mm , 2mm and 
2 .5mm , trocar sleeve / drill guide, 
pointed bone bodling forceps , 2 
numbers of bone elevators 6mm . 


Govt. Dental College , 
Thiruvananthapuram . 


(sd.) 
for Principal. 


SHORT TENDER NOTICE 


No. C4/10004 / 13/GTDMCA . 

20th August 2013. 
Sealed tenders are invited for the supply of the 
following Stores to Government T. D . Medical College , 
Alappuzha -5. 


Quantity 

20 


Sl. 
1 
2 
3 
4 


Item and Materials 
Wheel Barrow — Steel 
White Board — Teak 
Arm Chair — Plastic 
Dissection Table — Stainless Steel 


10 


300 


10 


The Envelopes contaning the tender should bear the 
superscription “ Tender No . C4 / 10004 /GTDMCA Supply of 
Hospital furniture ” and should be addressed to the 
Principal, Govt. T . D . Medical College , Vandanam , 
Alappuzha -5 . 

Last date and time of receipt of tender will be 
10 - 10 - 2013 , 4 p . m . Late tenders will not be 
accepted . Tender will be opened at 11 a . m . on 
11 - 10 - 2013, in the presence of such tenderers 
or their authorized representatives who may be 
present at that time. 


TENDER NOTICES 


Intending tenderers may , on application to the 
Principal, Govt. T . D . Medical College , Vandanam , 
Alappuzha -5 . Obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance 
3 1, 500 which is the price fixed a form / set of forms and 
which is not refundable under any circumstances. Tender 
forms are not transferable . Sale of tender forms will be 
closed at 1 p . m . on 10 - 10 - 2013 . Cheques, Postage Stamps 
etc . will not be accepted towards the cost of tender forms 
nor will the forms be sent per V . P . P. Duplicate tender 
forms, if required will be issued at 3 750 per copy. 

ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് താഴെ 
പറയുന്ന ഫർണീച്ചറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- (1) 
No. C3 /13843/ 2013/ MCK. 

17th August 2013. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of following Equipments for Cochlear 
Implantation in Department of ENT , Government 
Medical College, Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of prescribed amount in cash or by money order till 
30 - 9 - 2013, 11. a . m . The sale of tender form is on 
30 - 9 - 2013 , 11. 30 p . m . No other modes of remittances will 
be entertained . Those who require tender forms by post, 
a sum of 1 40 will be added towards postage charges. 
Money Orders should reach this office atleast 10 days 
prior to the closing date of tender sales . Cost of tender 
forms will not be refunded . 


- - - ഇന 


- ഇനവിവരം 


ക്രമ 
നമ്പർ 


എണ്ണം 


- 


| SI. 
No. 


Name of Equipments 

with Quantity 


Cost of tender 


വീൽ ബാരോ 
വൈറ്റ് ബോർഡ് 
പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കസേര 
ഡിസെക്ഷൻ ടേബിൾ 


1 , 891 


1 , 576 


1,576 


1 , 051 


| 1, 576 

945 


1 Operating Microscope with 

LED Light Illumination — 1 No. 
2 Microdrill (Skeeter with straight 

and angled hand piece ) - 1 No . 
3 Surgical Instruments for 

Cochlear implant - 1 set 
4 Surgical Instruments for 

Mastoidectomy - 1 set 
5 Clinical two channel Audiometer — 1 No. 
- 6 Oto Acoustic Emmission - 1 No. 
7 Brainstem Evoked Response 

Audiometry (BERA ) and 
Auditory Steady State Response 

( ASSR ) - 1 No. 
8 Nerve Monitor - 1 No. 
9 Otoendoscope 2 .7mm telescope 

- with wide angle (0 degree) 2 Nos. 
10 Otoendoscope 2 .7mm telescope 

with wide angle (30 degree ) - 2 Nos. 
| 11 Fiber optic cable for otoendscope - 4 Nos. 
12 Burr bits for micromotor drill, 

Diamond ( coarse and fine ) - 20 Nos. each 


2,101 


420 


അടങ്കൽ തുക ? 7, 8 , 9 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 10 - 10 - 2013 , 
വൈകിട്ട് 4 മണിവരെയാണ്. ഇവ 11 - 10 - 2013 രാവിലെ 11 
മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 10 - 10 -2013 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ 
ദർഘാസുകൾ ആഫീസിൽ നിന്നും 7 1,500 അടച്ച് നേരിട്ട് 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പകർപ്പ് ദർഘാസുകൾക്ക് ? 750 അടച്ചാൽ 
മതി യാകും. ദർഘാസുകൾ ഉള്ള ടക്കം ചെയ്ത 
കവറിനു പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇനവിവരം എന്നിവ രേഖ 
പ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. ടി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആല 
പ്പുഴ-688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു . 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത സമയത്തും തീയതിയിലും 
ദർ ഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ അ വർ അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തിയ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് ഓഫീസ് പ്രവർത്തന 
സമയത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാ 
വുന്നതാണ്. ചെക്ക്, ഡാറ്റ്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ 
ദർ ഘാ സിന്റെ 

വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . ദർഘാസിന് ഒടു 
ക്കിയ പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാ 
സുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ താൽപര്യമു 
ള്ളവർ ദർഘാസ് വിലയോടൊപ്പം ? 50 കൂടി മണി ഓർഡ 
റാ യി അ യ യ് ക്ക ണം . 

ദർ ഘാ സു കൾ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന അ വ സാന ദിവ സ ത്തിന് 10 പ്രവർത്തി 
ദിവസത്തിന് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണി ഓർഡറുകൾ മാത്രമേ 
സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . സാ ങ്ക തിക വിശ ദാം ശ ങ്ങ ൾ 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾക്കൊപ്പം 
? 100 - ന്റെ കേരള സർക്കാർ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും 
ആകെ വില യുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുകയ് ക്ക് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ, 
സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടി ഫി ക്ക റ്റോ നിര ത ദ വ്യ മാ യി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മതപ്രതവും നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം 
ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിക്കും. 


420 


420 


420 


30 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelop as “ Tender No. C3/ 13843 / 2013 / MCK for the 
purchase of Equipments for Cochlear Implantation 
Programme” addressed to “ The Principal, Government 
Medical College, Kottayam -8 ” should reach this office on 
or before 30 - 9 - 2013 , 1 p .m . the due date mentioned in the 
schedule . Tenders received late will not be entertained . 
The duly received tenders will be opened at 2 .30 p . m . on 
1 - 10 - 2013 at the stipulated time in the presence of the 
tenderers or their authorised representatives who may 
present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason. 


Govt. T. D . Medical College , 
Alappuzha-5 . 


| ( Sd.) 
Principal. 


കമ 


| ( 2 ) 


1, 051 


945 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇ .എൻ. റ്റി. ഡിപ്പാർട്ടു 

നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണ 
മെന്റിലേക്ക് കോക്ക്ളിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഉപക ര ണ ങ്ങൾ 

- മായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

യഥാസമയം ലഭ്യമാ യ ദർഘാസുകൾ അ ന്ന ദി വ സം 

1-10 - 2013 , 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 

ദർഘാസ് 

വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പത്രത്തിനോടൊപ്പം 
നമ്പർ 

പത്രത്തിന്റെ വില 

ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ 

ദ ർ ഘാ സു ക ൾ നിര സിക്കു ന്ന തി നു ള്ള അ ധികാ ര 
- ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിത്ത് 

പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

1, 891 
എൽ. ഇ . ഡി . ലൈറ്റ് ഇല്യൂമിനേഷൻ - 
1 എണ്ണം 

No. C3 /6766/2013/ MCK. 

23rd August 2013 . 
2 മൈക്രോഡിൽ ( സ്കീറ്റർ വിത്ത് സയിറ്റ് 1,576 
ആന്റ് ആംഗിൾഡ് ഹാൻഡ് പീസ് 

Sealed competitive tenders are invited for the 
1 എണ്ണം 

purchase of Equipments for Various Departments of Govt. 

Medical College, Kottayam as per the list appended . 
3 സർജിക്കൽ ഇൻസ്ടു മെന്റ് സ് ഫോർ 1,576 
കോക്ളിയർ ഇംപ്ലാന്റ്- 1 സെറ്റ് 

Tender forms can be had from this office on payment 

of each prescribed cost in cash or by money order till 
4 സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് ഫോർ 

5 - 10 -2013, 11. 30 a. m . No other modes of remittance will be 
മസ്റ്റോഡെക്സ്റ്റൊമി- 1 സെറ്റ് 

entertained . Those who require tender forms by post, a 
5 ക്ലിനിക്കൽ റ്റു ചാനൽ ഓഡിയോമീറ്റർ - 

sum of 3 40 will be added towards postage charges . 
1, 576 

Money Orders should reach this office atleast 10 days 
1 എണ്ണം 

prior to the closing date of tender sales . Cost of 
6 ഓട്ടോ അക്വസ്റ്റിക് എമിഷൻ - 1 എണ്ണം - 945 tender forms will not be refunded . 
ബയിൻ സ്റ്റം ഇവോക്കഡ്റെസ്പോൺസ് 2 , 101 

The duly signed tenders superscribed on the 
ഒഡിയോമെറ്ററി ( ബി ഇ ആർ എ ) ആന്റ് 

envelops as “ Tender No. (as enclosed ) for the purchase of 
ഓഡിറ്റോറി സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് റെസ്പോൺസ് 

Various Equipments addressed to “ The Principal, Govt. 
( എ എസ്എസ് ആർ) - 1 എണ്ണം 

Medical College , Kottayam- 8 ” should reach this office on 

or before 5 - 10 - 2013 , 1 p .m . Tenders received late will not 
8 നെർവ് മോണിറ്റർ - 1 എണ്ണം 

420 

be entertained . The duly received tenders will be opened 
9 ഓട്ടോ എൻഡോസ്കോപ്പ് 2.7 മില്ലിമീറ്റർ 

on 7 - 10 - 2013 at 2 . 30 p . m . in the presence of the tenderers 
ടെലസ്കോപ്പ് വിത്ത് വൈഡ് ആംഗിൾ 

or their authorised representatives who may present at 

that time. 
(0 ഡിഗ്രി) - 2 എണ്ണം 

Further details can be obtained from this office 
10 ഓട്ടോ എൻഡോസ്കോപ്പ് 2.7 മില്ലിമീറ്റർ 

during working hours . The undersigned reserves the right 
ടെലസ്കോപ്പ് വിത്ത് വൈഡ് ആംഗിൾ 

to reject any tender without assigning any reason . 
( 30 ഡിഗ്രി) - 2 എണ്ണം 

- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടു 
11 ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ ഫോർ ഓട്ടോ 

മെന്റുകളി ലേക്ക് ഇതോ ടൊ പ്പമുള്ള പട്ടി ക പ കാ രം 
എൻഡോസ്കോപ്പ് - 4 എണ്ണം 

ഉപക ര ണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായിമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
12 ബർ ബിറ്റ്സ് ഫോർ മൈക്രോമോട്ടോർ ഡിൽ, 630 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 
ഡയമണ്ട് ( കോർസ് ആന്റ് ഫൈൻ) 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ നിശ്ചിത തുക അടച്ച് ഓഫീസിൽ 
20 എണ്ണം വീതം 

നിന്നും 5- 10 - 2013 , 11.30 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

പ്രതങ്ങ ൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ( 40 അധികം 
- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ നിശ്ചിത തുക അടച്ച് ഓഫീസിൽ 

മണിയോർഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
നിന്നും 30 - 9 - 2013 , 11 മണി വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ദർ ഘാസ് പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ( 40 

ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി 
അ ധികം മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

നൽകുന്നതല്ല. 
മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 
10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ -- മുദ്രവച്ച ദർഘാസ് കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് നമ്പർ 
വിൽപ്പന 30 - 9 - 2013, 11.30 മണി വ രെ യാ ണ്. ദർഘാസ് ( പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ) ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

വി വിവിധ ഉപക ര ണ ങ്ങൾ എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി” 

"“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന 
- മുദ്രവച്ച ദർഘാസ് കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് നമ്പർ വിലാസത്തിൽ 5 - 10 - 2013, 1 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം 
സി3 / 13843 / 2013 / എം . സി . കെ . ഉപ ക ര ണത്തിന്റെ പേര് അ യ യ് ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം 
കോക്ളിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ” ലഭിക്കുന്നതോ അ പൂർണ്ണമോ ആയ ദർ ഘാസുകൾ 
എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി "“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. മെഡിക്കൽ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 30 - 9 - 2013, അന്നേദിവസം 7 - 10 - 2013 , 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 
1 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


420 


420 


420 


(1) 


വിശദ വിവരങ്ങൾ ദ ർ ഘാസ് പത്രത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം പിൻ സിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


18 C4 /14313 /2013/MCK — X -ray machine 

300 mA with table — 1 No. 


LIST OF EQUIPMENTS 


19 C4/14314 /2013 /MCK — Multipara monitor 

with capnogram — 1 No. 


Sy 


Tender No. and Name of 

Equipment with Qty . 


Cost of 
tender form 


No. 


20 C4/14315/2013 /MCK — Nasal Endoscope — 

1 No. 


(3) 


3, 152 


1 C3/ 14324/ 2013/MCK Holmium Laser with 

Flexi Ureteroscope 1 No . 


21 C2/14308/2013 /MCK — Ultrasonic Cutting 

and Coagulation Machine — 1 No. 
22 C3/14329/2013/MCK — Operating 

Microscope1 No. 


3 ,152 


23 ,636 


2 C4 /14311/2013/MCK — Negative Pressure 

Wound Therapy Machine — 2 Nos . 


1,261 


23 C2 /14310 /2013/MCK _ Yag Laser — 1 No. 


2,206 


3 C3/14325 / 2013/MCK _ T L D Reader 

1 No . 


4 ,727 


Government Medical College , 
Gandhi Nagar P.O ., Kottayam . 


( Sd .) 
Principal. 


4 C2 / 14301/2013/MCK - Radio Frequency 

Ablation machine for Varicose Vein 
Surgery — 1 No. 


TENDER NOTICE 


2 , 206 


5 C2/ 14302/2013/MCK — Duodenoscope 


1No. 


2 ,206 


No. C1- 14501/13 /MCTCR . 

14th August 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms are 
invited for the supply of following items required for the 
Medical College, Thrissur. 


6 


C6 /14316 /2013 /MCK - UV- Visibile Spectro 
photometer — 1 No . 


1 ,051 


7 C6/14317/2013 /MCK — Spectro Flurometer 

1 No. 


1,891 


SI. 
No. 


Tender No. and Name of 

Equipment 


Name of 
Department 


8 C6/14318 /2013/MCK — CVP Set 3 Lumen 

250 Nos . 


1,471 


1,051 


9 C6 /14319 /2013/MCK — CVP Set 6 Lumen 

250 Nos . 


10 C4 / 14312 /2013/MCK — Digital Plethys 

mograph — 1 No . 


525 


11 C2 / 14303/ 2013 /MCK — FFR Console with 

Pressure wire1 No. 


1 42/2013- 14 /MCTCR - HD Camera system Obstetrics 
with light source and Telescope 

and Gynae 
1 No. 

cology 
2 43/2013 - 14 /MCTCR — Myoma Morcellator — 

1 No. 
3 44 /2013 - 14 /MCTC — Uterine Manipulator 

1 No . 
4 45/2013 - 14 /MCTCR — Vacuum Apparatus for 

Instrumental Delivery , 8 Nos . 
5 46 / 2013 -14 /MCTCR — Rotating Bipolar Forceps , 

cables and inserts - 7 Nos. 
6 47/2013- 14/MCTCR — Portable colour Anaes 
Doppler – 1 No. 

thesiology 
7 48/2013 - 14 /MCTCR — Non Mydrialic Ophthal 
Camera — 1 No. 

mology 


2 ,521 


12 C6 /14321 /2013 /MCK — Intra - arterial BP 

monitors — 2 Nos. 


1 ,681 


13 C2/ 14304 /2013/MCK — Instruments for 

Endoscopic Sinus Surgery — 1 No. 


1,051 


14 C2/14305/2013/MCK — Human Dosimetric 

Phantom — 1 No. 


2 , 101 


15 C2 /14306 /2013/MCK — Surgical Instruments 

1 No. 


3 ,152 


16 C2/14307/ 2013/MCK _ Surgical Instruments 

for ENT — 1 No. 


Cost of tender form : 

Original — 5 , 250 for Sl. No . 1 , 1 , 365 for 
Sl. No . 2, 630 for Sl. Nos. 3, 5, 420 for Sl. No . 4, 
2 ,205 for Sl. No. 6 and 2,520 for Sl. No. 7. 

Duplicate — 2 ,625 for Sl. No. 1, 715 for 
Sl. No. 2 , 315 for Sl. Nos. 3 , 5 , * 210 for Sl. No. 4 , 
* 1, 103 for Sl. No. 6 and 1,260 for Sl. No. 7 . 


1,051 


17 C6 /14323 /2013 /MCK - Fully Automated 

Coagulometer — 1 No. 


2 ,206 


Date and time of closing of tender sale by 
Money Order — 20 - 9- 2013, 4 p . m . 


- ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും --20- 9- 2013, 4 മണി. 


ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 9- 2013 , 4 മണി. 


ദർ ഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും - 1- 10 - 2013 , 1 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
1 - 10 - 2013 , 2.30 മണി. 


Date and time of closing of tender sale by cash 
30- 9-2013, 4 p . m . 

Last date and time of receipt of sealed tender 
1- 10 -2013 , 1 p . m . 

- Opening date and time of tender - 1 -10- 2013, 
2.30 p. m . 

The tender forms and further details such as 
specification and general conditions etc . can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College, 
Thrissur-680 596 . Those who wish to get the tender form 
by post should send 3 50 extra by Money Order towards 
postage for each tender. 

- തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും 
- പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ? 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും മണിയോർഡർ ആയി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Government Medical College, 
Thrissur. 


| ( Sd .) 
Principal. 


1 42/2013-14/ എം . സി. ടി. സി. ആർ. 
എച്ച് ഡി ക്യാമറ സിസ്റ്റം വിത്ത് 

ലൈറ്റ്സോഴ്സ് ആന്റ് ടെലസ്കോപ്പ് - 
1 എണ്ണം 


ഒബ്സട്രക്ടി 
ക്സ് ആന്റ് 
ഗൈനക്കോളജി 


| 


| 


| 


2 43/ 2013 -14/ എം . സി. ടി. സി . ആർ. 

മ്യോമ മോഴ്സലേറ്റർ - 1 എണ്ണം 


TENDER NOTICE 
No . S1-5799 /2013. 

5th August 2013. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following Equipments required for 
Emergency Medicine Department of Medical College 
Hospital, Kozhikode. 
1 . Spine Board 

3 Nos . 
2. Head Immobilizer 

3 Nos. 
3 . Hard Cervical Collar 

5 Nos. 
4. Manual Suction Unit 

3 Nos. 
5. Airway Deviser 

1 No. 
6 . Fluid Warmer 

2 Nos. 
7. Crash Trolley 

2 Nos. 
Superscription tender number should be specifically 
noted as S1 - 5799/ 13 / HDS. 
| PAC - 3 2,97,950 . 

E . M. D - 1 %. 


| 


| 


| 


3 44/ 2013 -14/ എം . സി . ടി . സി .ആർ. 

അട്ടറിൻ മാനിപ്പുലേറ്റർ - 1 എണ്ണം 
45/2013- 14/ എം . സി. ടി . സി .ആർ. 
വാകം അപ്പാരറ്റസ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രമെന്റൽ 
ഡെലിവറി - 8 എണ്ണം 


4 


5 46/2013-14/ എം . സി . ടി . സി .ആർ. 

റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബൈപോളാർ ഫോഴ്സ് 

കേബിൾസ് ആന്റ് ഇൻസർട്ട്സ് - 1 എണ്ണം 
6 47/2013-14 / എം . സി. ടി . സി. ആർ. അന 
പോർട്ടബിൾ കളർ ഡോപ്ലാർ - 

ഷോളജി 
1 എണ്ണം 


7 48/ 2013 -14/ എം . സി . ടി . സി. ആർ. 

നൺ- മൈടിയാലിക് ക്യാമ 1 എണ്ണം 


ഒഫ്താൽ 
മോളജി 


oll 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


Price of tender ( in duplicate ) ST (Cash only/Money 
Order ) X 682. 

Date and time of close of sale of tender form 
3 -10 - 2013 at 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender - 4 - 10 - 2013 
at 5 p . m . 

- Date and time of opening of tender -- 5 -10- 2013 
at 12 Noon. 

Date upto which rates are to be firm — 31 -12 -2013 . 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode-8. 


ഒറിജിനൽ - കമനമ്പർ 1 - ന് R 5,250, കമനമ്പർ 2 - ന് 
ൽ 1,365, കമനമ്പർ 3 - നും 5 - നും 7 630 , കമനമ്പർ 4 - ന് 
? 420, കമനമ്പർ 6 - ന് ? 2 ,205, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് ? 2,520 

- ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് ? 2,625, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
? 715 , കമനമ്പർ 3 - നും 5 - നും 1 315, കമനമ്പർ 4 - ന് 
R 210 , കമനമ്പർ 6 - ന് ? 1, 103, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് ? 1, 260. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ | Date and time for opening of tender - 25- 9 - 2013 , 
എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 12 Noon . 
പറയുന്നവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 

Date up to which rates are to be firm , 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

31- 10 -2014. 
1. സ്പയിൻ ബോർഡ് - - 3 എണ്ണം 

Address of Officer from whom tender forms are 
2. ഹെഡ്ഇമൊബിലൈസർ 

- 3 എണ്ണം 

to be obtained and whom tenders are to be sent 
3. ഹാർഡ് സെർവിക്കൽ കോളർ 

5 എണ്ണം 

The Superintendent, Medical College Hospital, 
4. മാന്വൽ സക്ഷൻ യൂണിറ്റ് 

3 എണ്ണം 

Kozhikode-8. 
5. എയർ ഡിവൈസർ 

1 എണ്ണം 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
6. ഫ്ളൂയിഡ് വാർമർ 

- 2 എണ്ണം 

കൊടാക്ക് ഡ് വ്യൂ ക്യാമറക്ക് അനുയോജ്യമായ ഏകദേശം 
7. കേഷ് ട്രോളി 

- 2 എണ്ണം 

105 പാക്കറ്റ് 17 " x 14" സൈസ് ഡ് വ്യൂ ലേസർ ഇമേജിംഗ് 

ഫിലിം ( 125 ഷീറ്റ്/ പാക്ക് റ്റ് ) ഒരു വർഷത്തേക്ക് റണ്ണിംഗ് 
- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കു ന്ന കവറിനു മുകളിൽ 

കോൺട്രാക്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നമ്പർ എസ്.1/ 5799/ 2013 / എച്ച്. ഡി. എസ്. എന്ന് വ്യക്തമായി 

നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

കൊള്ളുന്നു . 
അടങ്കൽ തുക * 2,97,950 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിന് മുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

എസ്3/3679/ 2013 / എച്ച്. ഡി. എസ്. എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചി 

രിക്കേണ്ടതാണ്. 
ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സടക്കം) X 682. 

ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സടക്കം) { 2,634. 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 10 - 2013 , 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും 

സമയവും 23 - 9- 2013, 3 മണിവരെ. 
സമയവും - 4 - 10 - 2013 , 5 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 5 - 10 - 2013 

24 - 9 - 2013 , 5 മണിവരെ. 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 25- 9-2013 
- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരി 

ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 
ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി- - 31 - 12 -2013 . 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
- ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് 

തീയതി- 31-10 -2014 . 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ മേൽവിലാസം സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 

തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 
Medical College Hospital, 

( Sd.) 

Govt. Medical College Hospital , 
Kozhikode. 

(Sd.) 
Superintendent 
Kozhikode- 8 . 

Superintendent. 


TENDER NOTICE 


No. S /2429/ 2013 /DCC. 


21st August 2013 . 


TENDER NOTICE 
No. S3 /3679/2013 / HDS. 

16th August 2013. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of 105 Packet ( Approximately ) 17 " x 14 " size 
DVB Cartridge (125 sheet/packet) compatible for dry view 
Kodak Camera on running contract for a period of one 
year to Govt. Medical College Hospital, Kozhikode . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Dental Materials required in the 
Government Dental College, Kozhikode for the financial 
year 2013 -14 . 


Superscription Tender Number should be specifically 
noted as S3/3679 /2013/ HDS. 


| SL. 


Tender No. and Superscription 


No . 


(1) 


(2 ) 


| 1 


S/2429/13/DCC - Acrylic Cure Powder etc. 


Price of tender ( including Tax ) ST ( Cash only /Money 
Order) X 2,634. 

Date and time of close of sale of tender form 
23-9-2013, 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender - - 24 - 9 - 2013 , 
5 p . m . 


2 


S/2429( 1)/13/DCC — Teeth Set Dental materials etc. 


- 3 


S/2429(2 )/13/DCC 


Glass Ionomer, Gutta Percha etc . 


(1) 


4 


S/ 2429 ( 3 ) / 13 / DCC - Root Canal materials etc. 


4 എസ്./ 2429(3 )/ 13 / ഡി . സി. സി . - റൂട്ട് കനാൽ 

മെറ്റീരിയൽസ് മുതലായവ 


5 S/2429 (4 )/13 /DCC -- Disposable Gloves etc . 


6 S /2429(5 )/13/DCC — Disposable embedding Ring, 

Ammonium hydroxide etc . 


7 S / 2429(6 )/ 13 /DCC — Isopropyl alcohol, 

Nitric Acid etc . 


5 എസ്. 2429 ( 4 ) / 13 / ഡി . സി . സി . -- ഡിസ്പോസിബിൾ 

ഗ്ലൗസ് മുതലായവ 
6 എസ്./2429( 5)/ 13 / ഡി. സി. സി. - ഡിസ്പോസിബിൾ 

എംബഡ്ഡിംഗ് റിംഗ്, അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 
മുതലായവ 


8 S /2429 (7 )/ 13 /DCC — Silver Alloy, crown and 

bridge materials etc. 


7 എസ്./2429 (6 )/ 13/ ഡി . സി . സി . - ഐസോപാപ്പയൽ 

ആൽക്കഹോൾ, നൈട്രിക്ക് ആസിഡ് മുതലായവ 


9 S /2429 (8 )/13 /DCC — B .P. Blade, Suture needle etc . 


8 എസ്./ 2429(7)/13 / ഡി. സി . സി. - സിൽവർ അലോയ്, 

കൗൺ ആന്റ് ബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് മുതലായവ 


ബി . പി . ബ്ലേഡ്, 


9 എസ്. 2429 ( 8)/ 13 / ഡി . സി. സി . 
സ്യൂച്ചർ നീഡിൽ മുതലായവ 


Approximate Estimate Cost 3 38,50,000. 
Cost of tender form : 

- Original X 1,050 for Sl. Nos. 1 to 3, 6,8 , 3 525 for 
Sl. No. 4 , 3 840 for Sl. Nos. 5 , 9 , 3 945 for 
Sl. No . 7 . 

- Duplicate 3 525 for Sl . Nos. 1 to 3,6,8 , 3 263 
for Sl. No . 4 , 7 420 for Sl. Nos . 5 , 9 , 1 473 for 
Sl. No. 7. 


ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക ? 38,50,000. 


- Post ( M . O .) only ? 1 , 090 for Sl. Nos. 1 to 3 , 6, 8 , 
7 565 for Sl. No. 4 , 7 880 for Sl. Nos . 5 , 9 , 7 985 for 
Sl. No . 7 . 


Closing date and time of sale of tender form 
by post --28- 9 -2013 , 3 p . m . 

Closing date and time of sale of tender 
form - 9-10 -2013, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender 
10 -10- 2013, 4 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 11- 10 - 2013 , 
11 . a . m . for Sl . Nos. 1 to 5 , 15 - 10 - 2013, 11 a. m . for 
Sl. Nos. 6 to 9 . 
-- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - കമ നമ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെയും 6 , 8, 

ഇവയ് ക്ക് ? 1, 050 , കമനമ്പർ 4 - ന് 
ൽ 525, ക്രമനമ്പർ 5,9 ഇവയ്ക്ക് ? 840, 

ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 3 945. 
പകർപ്പ് - - കമനമ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെയും 6, 8 

ഇവയ് ക്ക് ? 525, കമ നമ്പർ 4 - ന് 
1 263, ക്രമനമ്പർ 5, 9 ഇവയ്ക്ക് ? 420, 

ക്രമനമ്പർ 7 - ന് ? 473. 
തപാൽവഴി ( എം . ഒ . മാത്രം) - കമനമ്പർ 1 

മുതൽ 3 വരെയും 6 , 8 ഇവയ്ക്ക് 
R 1, 090, കമനമ്പർ 4 - ന് 7 565 , 
കമനമ്പർ 5 , 9 ഇവയ് ക്ക് ? 880 , 
ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 7 985, 


തപാൽവഴി ദർഘാസ് വിൽപ്പന അ വ സാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 28 -9 - 2013, 3 മണി. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
മേലെഴുത്തും 


ദർ ഘാസ് വിൽപ്പന അ വ സാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും -- 9 - 10 - 2013 , 3 മണി. 


(2) 


ദർഘാ സ് ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 10 -2013 , 4 മണി. 


1 എസ്./ 2429 / 13/ ഡി . സി. സി . - അക്രിലിക്ക് ഹീറ്റ് 

ക്യൂർ പൗഡർ മുതലായവ 
2 എസ്. 2429( 1)/ 13 / ഡി . സി . സി. - ടീത്ത് സൈറ്റ്, 

ദന്തൽ മെറ്റീരിയൽസ്മുതലായവ 
3 എസ്./ 2429 (2 )/13 / ഡി. സി. സി. - ഗ്ലാസ്സ് അയണമർ, 
- ഗട്ടാ പർച്ച മുതലായവ 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
( ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 11- 10 - 2013, 11 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 6 മുതൽ 9 വരെ 15 - 10 - 2013, 11 മണി. 


Government Dental College , 
Kozhikode . 


(Sd.) 
Principal. 


